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Z 15011263 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning 
voor het vellen van houtopstanden. Stadswijk 7 in Musselkanaal 


Op 3 september 2015 is de volgende omgevingsvergunning aangevraagd: Stadswijk Z 9581 TA Mus¬ 
selkanaal, het vellen van houtopstanden. Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt 
worden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Stadskanaal via 0599 631 631. 
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